




Don FILIBERTO GERMAIN 


FALLECIDO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1913 


Con profundo sentimiento comunicamos a los lectores 


del « Boletin del Museo Nacional» el sensible fallecimiento 
del sabio entomólogo don Filiberto Germain, Jefe de 
la Seccion Entomolójica del Museo, cuyos servicios a la 
ciencia 1 al pais eran universalmente reconocidos. 

Los estudios sobre Coleópteros chilenos publicados 
por él son muchos i de importancia. | 

Sus restos fueron acompañados al Cementerio Jene- 
ral por todo el personal del Museo Nacional, por varios 
profesores de Ciencias Naturales 1 otros amigos 1 admi- 
radores del señor Germain. 

En el acto de la sepultacion hicieron uso de la palabra 
los señores: Pror. Dr. Ebuarbo MookE, a nombre del 
personal del Museo Nacional; ProF. CÁrLOS E. PORTER, 
a nombre de la Sociedad Científica de Chile 1 el Sr. An- 
TONIO ORREGO BARROS. 

Los discursos se publicaron en los diarios de esta ca- 
pital 1 105 reprodujo la «Revista Chilena de Historia 
Natural» en el núm. 6 del tomo XVII (1913), pp. 247-254. 

En el próximo número del «Boletin» el señor C. SiL- 
va F. publicará una biografía, y el señor C. E. PORTER 
una bibliografía razonada en las «Actes de la Soc. Cienti- 
fique du Chili», referentes al naturalista que la ciencia 
acaba de perder. 

Damos nuestra sincera condolencia a su respetable 


familia. 


ha Redaccion. 
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